WITOLD TADEUSZ 


Korwin OSTROWSKI 


b. wiceprezydent m. Krakowa 


przeżywszy lat 67, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 14 sierpnia 1942 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 17 b. m. o godzinie 9*/, rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, na które-to 
smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


zona, dzieci, wnuki i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 18 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Anny. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego Grukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
Kraków, pl. Szczepański 2 Tel. 103-31. 


